acy Rafar Czer Wiakowski 


Medycyny, 


d 
us 


Kawaler orderu Korony żelaznćj 5 klasy, wysłużony Profesor, Dziekan 
Wydziału filozoficznego i Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 


Członek czynny i b. Wiceprezes Akademii umiejętności, Członek wielu Towarzystw naukowych, Prezes Komisyi 
egzaminacyjnój gimnazyalnój 1 t d i t d. 


po długićj 1 dolegliwéj chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, umarł dnia 5 Kwietnia 1882 r., w 74 roku życia. 


Pogrążony w żalu syn, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zmarłego na pogrzeb, który się odbędzie w Piątek dnia 7 Kwietnia b. r. o godzinie 
4 po południu z domu pod L. 15 przy ulicy św. Jana. 


Kraków, drukarnia Uniwersytecka 1882. 


